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ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gat» Lill egårds bak ken nr . 1 3 

Betegnelse 


Eier 1970 Johannesen, Johs, 

Takst kr. Jo. 000 Areal tomt ZOV m\ bygninger 

Bruk Bolig 


• 


Oppfart tidligst senest 


omkring 


kjemt 

Siste brann Tidligere branner 


ANT AT T 


Byggherre 
Arkitekt 


Op pr, bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur V USSet , Te 9 1 ' ^P^UKKet m. Sig 

i overkant. 

Veqq e r 

Tommer, liggende faspanel» 
Tak Valmtak, skifer. 


Kjeiier Under hele huset. 

■ 


Eksteriør Modernisert fasade med hele vinduer 2. etg. Eldre kryss- 
postvinduer med flat prof. omr. og fortanning 1* etg. 


Interiør 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 

1959 Innredning av uthusfloy. 
1964 WC innredet. 
1974 Vinduer skiftet. 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand C 
Antikvarisk tilstand ~ 
Arkitekturvurdering " 
Miljøvurdering B-C 




Prioritering 




Dato 2.6.1 975 
Sign J*T # 



Qat * Lilleqårdsbakken 




nr 13 




Eldre bilder 


Foto 

m-i 

* 


Litteratur 

* 


Kilder 






* 




■ 


• 


« r( 


Tidligere bygning 
brent/revet 






• : J l Ji "i (» • . ^ t> V 


Kultur- personalhistorie 

o m ! 


m • 




1 


Reguleringsplan 
Til hinder 
i for bevaring? 


Fremtidige planer 






i.tu V6 pninheTnnf 0 





4 



1 1 




1 0 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Lillegårdsbakken nr- 15 
Betegnelse 


Eier 1970 Loraas, Alfred og Odd 

Takst kr. 2 3 000 Areal tomt 162 mt bygninger 
Bruk Bolig 


nr 


Oppfort 1 883 tidligst senest 


omkring 


Hjt NT 

Siste brenn Tidligere branner 


ANT Al T 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


PÉantype 


- 


Hovedmål 


Etasjer 2 


urunnmur rUSScI 5X6in* oprUKKet * 

Vegger Tømmer* Stående panel* 




Tak Valmtak. Tegl, 


Under hele huset. 

■ 


Eksteriør T-postvinduer i grupper 2 og 


2. Flat omramming. Flagg- 

stang. 


Interiør 




Gårdsplass, Hage * Gruslagt . 
Uthus 




Ombygging 1883 Bebygg. Opp f. 

1933 Kjeller utgravd. 
19^9 Ny fløybygn. 

1971 Sydfløy forandret. ! 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive . 




VediikeholdsHlstand B-C 
Antikvarisk tilstand C 
Ark itekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato 2.5-1975- 
Sign J.T. 



Gate 



Lillegårdsbakken 



nr, 



15 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 




Til hinder 




tor bevaring? 




Fremtidige planer 






■ 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

ReteoneEse 


Lillegårdsbakken nr, 17 




Eier 1970 
Takst kr. 

Bruk 


Hovdal , Paul Lyder 

25 000 Areal tomt 2^6 m= bygninger 8 0 
Bolig 


m 7 


Oppført 


tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


*NTATT 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr bruk 


Plantype 






Hovedmål 




Etasjer 1 ( i ) 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein. Hel* 

Tømmer. Liggende f aspanel . 


Kjeller 


Tak 


Saltak* Skifer. Midtark. 


Delvis . 


Eksteriør 


Modernisert. 




Interiør 






Gårdsplass, 
Uthus 


Hage. 





Ombygging Forhøyelse og forandring 

1933* Kobbhus. Oppført. 
1966. WC innr f 



Tegninger, oppmålinger 



— 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Positive . 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Ark itektur vurdering 
Miljøvurdering 

Priori» er ing 



B 



Dato 
Sign 



2,5.75. 
J.T. 



Lille^årdsbakken 


nr 1? 






Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 








Tidligere bygning 








brent/revet 

, _ 









Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

R m 1 ort nå 1 ca 


Lillegårdsbakken nr, 19 




■ 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Albinus Johansen 

1 6 000 Areal tømt 210 ml bygninger 
Bolig 


m 1 






Oppfort 


tidligst senest 




omkring 




KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




ANTATT 




Byggherre 
Arkitekt 




Oppr, bruk 






Plan type 










Hovedmål 




Etasjer 


2 





Grunnmur 
Vegger 


Stein, kledd m. e térnitplatér 
Tømmer, stående panel* 


Kjeller 






Tak 


Sal tak, Aluminium, bølgeplater 


* 


Delvi s • 


— 


Eksteriør 


Modernisert. 








Interiør 


Modernisert. 








Gårdsplass, 
Uthus 


Hage. 

To etg. pult tak. Bebodd. Bra. 








Ombygging 


1955- Innredning av w.c. i uthus 1 - 


og 2. etg. 





Tegninger, oppmålinger 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive. 



Vødlikeholdst Ustand 


A-B 


Antikvarisk tilstand 




A rk i tekt u r v urd eri ng 




Miljøvurdering 




Prioritering 





Dato 2 # 5* 75* 
Sign J . T . 



Gate 



gårdsbakken 



nr 



19 



Litteretur 


■ 


Kilder 

■ 

* 


Tidligere bygning 




brent/revet 




Kultur-, personalhistorie 

* 


Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 


- 


Fremtidige plener 



Eldre bilder 



Foto 




(U/il* 5 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Lillegårdsbakken 


nr. 


21 




Eier 1970 

Tak^t Ler 

Bruk 


Trondheim kommune 

TO ftfjfl A r* al tnmt 1 H il m ? 

Ubebodd 


bygninger 


i ri 


f\ nnl fl f t 


uaugst 




senest 


o rn nr ing 


R Jt Hl 

Siste brann 


Tidligere branner 






ANTA1T 


Byggherre 
Arkitekt 


■ 






Oppr. bruk 


Plantype 










Hovedmål 








Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 

Tak 


Pusset mur* sDmkket- 
Pusset mur, sprukket 
skallet * 
Saltak, skifer 


og 


av- 


Kieller 

Under hele huset. 



Eksteriør Enkel pussfasade med hor. bånd og jevnt fordelte to- 

fagsvinduer med to ruter i faget. 



intehor Meget forfallent. To-f løyet fyllingsdør i port. 

Gårdsplass, 
Uthus 

Ombygging 1 877 10,11. Se protokoll* 

1878 Forandring og tilbygg. 
1 878 Åpent skur. 



Tegninger, oppmålinger 





Ønskelige forandringer 




Meget forfallent. Bør 
pusses opp eller rives. 




Omgivelser 




Positive. 




Vedlikeholdstilstand C 




Antikvarisk tilstand - 




Arkftekturvurdering ~ 
Miljøvurdering C 




Prioritering 




Dato 2.5, 1975- 
Sign J.T. 



Gate 



Liilegårdsbakken 



nr. 



2 1 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 




Til hinder 




tor bevaring? 




Fremtidige planer 






ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebygtjulse 



Gate 

Betegnelse 


Lillegårdsbakken nr. 


23* 






Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Trondheim kommune 

1 7 000 Areal tomt 1 60 m\ bygninger 

Bolig 


1 Tl 




Oppfort 










nmk rinn 


Siste brann 


Tidligere branner 






antatt 


Byggherre 
Arkitekt 








Oppr. bruk 




Plan type 












Hovedmål 








Etasjer 2 




Grunnmur 
Vegger 


Pusset ste 
Tømmer. Li 


in. Sprukket, 
ggende faspanej 


.. 


r\ 1 c ii e i 




Tak 


Saltak t te 


gl* 




Under 


hele huset. 


Eksteriør 


Symetrisk 


fasade med fim 


i mindre tofags 


vinduer. 


interie-r 


Modernisert. 









I 

Gårdsplass, Hellelagt. Trang, 

Uthus To etg, pulttak. Ubebodd, Dårlig. 

Ombygging 190 h Innredning av størhus i kjeller. 
1972 Innredning bad/wc i 1 ♦ etg. 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige torand rin ger 



Omgivelser 

Positive. 



Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand C 

Arkitekturvurdering C 

Miljøvurdering B 

Prioritering C 



Dato 2.5.75 
Sign J,T. 



Gate 



Lillegårdsbakken 



nr. 



23 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /re v et 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 




Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Lillegårdsbakken nr. 25 


Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Johan S van em 

28 000 Areal tomt 613 m\ bygninger 

Bolig 


* 

m 


Oppfort 


tidligst senest 


omkring 


Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 




Oppf. bruk 


Plan type 






Hovedmål 




Etasjer 2 


i Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein. Sprukket. 
Tømmer, Stående panel. 


Kjeller 


Tak 


Saltak. Tegl* Rennekasse 
på konsoller. 


Delvis. ; 

■ 


Eksteriør 
Interiør 


To -f agsvinduer med to ruter. Flat omr. med markert 
empirelign. overbord. To-f løyet inng.dør med rikt 
utskåret portal. Trapp m. rekkverk i tre.Løvsagarbeider . 
En del trolig opprinnelig. 


Gårdsplass, 
Uthus 


Forhage med f laggs tang. Vels telt . 

En etg. skur. Tilbygg i to etg. bak hovedhus. Bebodd. 


Ombygging 


1927 Innredning garasje og størhus. 
1935 Fiskeutsalg innredet. 
1952 Nytt hus oppført. 


Tegninger, oppmålinger 




■ 


Ønskelige forandringer 






Omgivelser 

Positive. 






Vedlikehotdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 

Prioritering B (portal A) 






Dato 2.5. 1975 
Sign J.T. 



Gate 



Lillegårdsbakken 



ru. 



25 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /rev et 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




lCrl.3 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate L:i J 1 <->;"::• -vdsbakken nf 2 7 

Betegnelse 


Eier 1970 N J lsen Alf 

Takst kr. 18 000 Areal tomt bygninger ^ m 3 
Bruk Bolig 


Oppført tidligst nnut 


omkring 


KJEKT 

Siste brann Tidligere branner 


ANT AT 1 


Bv a a her re 
Arkitekt 


Oppr bruk 


Plan type 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, hel 

Vegger Tømmer, nytt stående panel 

Tak Saltak, flatt tegl 


Kjeller 

Delvis 


Eksterier Delv. modernisert ra. hele ruter. To eldre t of ags vinduer 
igjen. 


Interiør 




Gårdsplass, Grus 
Uthus 




Ombygging 




1883 Mur tilbygg i to et» 

1928 Forandring 

I96O Forandring 

1963 Nytt uthus oppf . 




Teg n i nge r, oppm å 1 i nge r 


■ 


Ønskelige forandringer 




Fasade endres 




Omgivelser 

Posi tve 




Vedlikeholds tilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 

1 




Prioritering 




Dato 2.5-1975 
Sign J.T. 



Gate 


Lillegårdsbakken 


nr. 27 1 


Eldre 


bilder 

i 


Foto 1 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige plener 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Lillegårdsbakken nr , 29 

Betegnelse 


Eier 1970 Lorås , Arvid ^* 

Takst kr. du 000 Areal tomt t^Om; bygginger 
Bruk Bolig 




Oppfart tidligst senest 


omkring 


Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 


1 


Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur p usset stein| he l 

y *** er TømmGrt stående panel 


Kjeller 


Tak Sal tak, tegl 


Under hele huset 


Eksteriør Fasade oppdelt horisontalt m. prof . bånd under gesims 

og vinduer i begge et. Brystningspanel i 1. et. T-post- 

vinduer, dels i grupper m. flat omr. og overbotd på kon- 
soller 

Interiøt- — - * 1 

En del opprinnelig 


Gårdsplass, Grus , rommelig 

Uthus To et, pult tak, ubebodd, dårlig. 


Ombygging 




1903 Forandringer 

1961 Innredn.av wc i kjeller 

1970 WC/dusj i 1 et. 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive 




Vedlikeholdstilstand A-B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdenng B 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato 2.5,1975 
Sign J.T. 



Gate Lillegårdsbakken nr. 29 

— ■ hpi*hr**a. — : — ; — — 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur*, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Lillegårdsbakken nr. 31 

Betegnelse 


Eier 1970 Gotfred Hanssen 

Takst kr. 18 000 Areal tomt 159 ™, bygninger 

Bruk Bolig 




Oppfart tidligst senest 


omkring 


kjent 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Op pr. bruk 


Plan type 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset betong» 

Vegger Tømmer. Nytt stående panel» 

Tak Sal tak. Skifer. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Eksterier Modernisert med hele ruter og beiset panel* 


interior Modernisert . 




Gårdsplass, Grus . Rommelig. 

Uthus To etg. Pulttak. Dårlig, 




Ombygging 1955 Riving av uthus. Nytt tilbygg i tre. 


Tegninger, oppmålinger 




ønskelige forandringer 

Fasade endres* 




Omgivelser 

Positive. 


■ 


Vedtikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand - 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering C 




Prioritering 




Deto 2.5. 1975. 

Sign J.T. 



Gate 



Lille^årdsbakken 



nr. 



31 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



K.lder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




iu.,5 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 




Bebyggelse 


Gate Lillegårdsbakken nr* 

Betegnelse 


33 


Eier 1970 Øystein Hovdal 

Takst kr. 20 000 Areal tomt 1 ?0 m* bygninger 
Bruk Bolig 




m ? 


Oppført tidligst senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 




ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 


Plantype 






Hovedmål 




Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein* Sprukket. 
Vegger Tømmer, Stående panel. 

Tak Saltak. Tegl, 


Kjeller 

Delvis, 


Eksteriør Fire mindre tofagsruter med 
Tofløyet port* 


flat omramming. 


Interior 




i 


Gårdsplass, 
Uthus 






Ombygging 1880 Ny kjeller. 

196o Innredning av bad/wc i 


1 


«etg. 


Tegninger, oppmålinger 






Ønskelige forandringer 






Omgivelser 

Positive, 






Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering C 






Prioritering 






Dato 2.5* 1975- 
Sign J*T* 



Gate Lille gård sbakken 


Ofr ^ ^ 




ciaro oucier 


Foto 




Litteratur 

* 


Kilder 


Tidligere bygning 






brent /revet 







Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
tor bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Lillegårdsbakken nr. 


35 




Eier 1970 
Takst kr 

Bruk 


Sivert *Stene 

1 2 000 Area! tomt 3 1 0 m* bygninger 


m 1 
1 11 


Onfilfl rt 


tidligst 


senest 


om kr t no. 


Siste brann 


Tidligere branner 




ANT ATT 


Byggherre 
Arkitekt 






Op pr. bruk 


Plantype 








Hovedmål 






Etasjer 1 (i) 


Vegger 


Pusset stein. Hel. 
Tømmer. Stående panel. 




r\ J *3 LI e F 


Tak 


Saltak. Tegl* 




Delvis, 


Eksteriør 


Modernisert. 






Interiør 








Gårdsplass, 
Uthus 


Grus * Rommelig, 






Ombygging 


1912 Forandring. 

1971 Vinduer utskiftet. 


Bad/wc innredet. 


Tegninger, oppmålinger 



ønskeJige forandringer 



Fasade endres. 



Omgivelser 



Vedlikeholdstrlstand A-B 
Antikvarisk tilstand 

Arkitekturvurdenng ~ 

Miljøvurdering C 

PriorHering 

Dato 2,5. 1975 
Sign J»T. 



Gate 



Lillegårdsbakken nr 35 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/rovet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




i V,. H 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Lillegårdsbakken 

Betegnelse 


nr. 37 






Eier 1970 Roald 

Takst kr. 1 5 000 
Bruk Bolig 


Arntzen 

1 h O t 

Areal tomt J 4 *^ m* 


Oyy runger 


m 




Oppfart 


tidligst 


Senest 




r^mL /inn 


Siste brann 


Tidligere branner 






ANIA1T 


Byggherre 
Arkitekt 






Oppr, bruk 




Plenty pe 






■ 




Hovedmål 






Etasjer 


1 (*) 



Grunnmur Pusset stein. Sprukket. 
Vegger Tømmer» Stående panel* 



Tak 



Saitak. Glaserte svart-tegl. 
Rennekasse på konsoller. 



Kjeller 



Delvis. 



Eksteriør Tre T-post vinduer med flat profilert omramming. 



interior Endel eldre listverk og dører. 

Gårdsplass, Grus. Hage. 

uthus En etasje, skur. 

Ombygging 193^ Forandring. 



Tagninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Positive 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Ark i tekt urvurdering 
Miljøvurdering 



B 
C 
C 
B 



Prioritering 



Dato 2,5.1975 

Sign J.T. 



Kilder 




Tidligere bygning 




brent /rev et 




Kultur-, personalhistorie 




Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 




Fremtidige planer 



Gate 



Lillegårdsbakken 



nr 



3? 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 




M*3 



ANTIKVARISK R EG ISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate 

Betegnelse 


Lilleeårdsbakken nr. 39 




Eier 1970 
Takst kr. 

Bruk 


Olga Bruaas 

T5 000 Arealtomt 235 m * bygninger 

Bolig 


m 3 


Oppfart 


tidligst senest 


omkring 


Sfste brann 


Tidliaerp brann*»r 


AN Ul S 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppj\ bruk 


Plan type 




■ 


Hovedmål 




Etasjer 1(1) 


Grunnmur 
Vegger 

Tak 


Pusset stein. Sprukket. 
Tømme r . L i ggend e f a s pane 1 . 

Saltak. Skifer. 


Kjeller 

Delvis . 


Eksteriør 


T-post vinduer med flat prof . omramming og overbord 
på flate utskårne konsoller. 


Interiør 


Delvis modernisert* 




Gårdsplass, 
Uthus 


Grus. Hage* 




Ombygging 


19 11 Forandring og forhøyelse. 


Tegninger, oppmalinger 






Ønskelige forandringer 






Omgivelser 
! Positive. 






Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering C 






Prioritering 



Dato 2.5.1975 
Sign J.T. 



Gate 



Lillegårdsbakken 



nr. 



Eldre bilder 



39 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur- personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




